MONTAGGIO FUNIC ELLA SCALA 


RESISTENZE 

R 

1 

0,1 Mohm VfW 

R 

2 

1 Mohm'/jW 

R 

3 

50 ohm */ 4 W 

R 

4 

20.000 ohm ‘/.W 

R 

5 

3,15 Mohm »/,W 

R 

P 

100 ohm VfW 

R 

7 

63 000 ohm 1 W 

R 

8 

5.000 ohm */ f W 

R 

9 

2 Mohm 7 t W 

R 

10 

5 Mohm V»W 

R 

11 

20.000 ohm 2 W 

R 

12 

0,4 Mohm l / f W 

R 

13 

10 Mohmi/ t W 

R 

14 

0,315 Mohm */ s W 


R 

15 

2 

Mohm 

R 

16 

250 

ohm ‘/,W 

R 

17 

50.000 

ohm ■/,W 

R 

18 

0,315 

Mohm V,W 

R 

19 

1 

Mohm '/,W 

R 

20 

*.000 

ohm '/ ( W 

R 

21 

0,5 

Mohm ‘/.W 

R 

22 

250 

ohm 1 W 

R 

23 

8 

Mohm 'l,W 

R 

£4 

1.000 

ohm 2 W 

R 

25 

200 

ohm >/,W 

R 

26 

i 600 

ohm 7,W 

R 

27 

">.000 

ohm */,W 

R 

28 

1 

Mohm */ 2 W 


CONDENSATORI 



C 1 

1.000 pF-3000 V 

C 26 

500 pF ± 6v. 

C 3 

4 -r 95 pF 

C/27 

50.000 pF 

C 4 

4 -7- 25 pF 

C 28 

180 pF ± 3•/• 

C 5 

5 -T- 60 pF 

C 29 

180 pF + 3 # /i 

C 6 

32,5 p Ft 12,5*/. 

C 30 

50.000 pF 

C 7 

102,5 pF ± 12.5*/, 

C 31 

50.000 pF 

C 8 

205 pF ± 25*/. 

C 32 

160 pF ± 6°/« 

C 9 

50.000 pF 

C 33 

5.000 pF 

C 10 

45pF + iVt 

C 34 

2000 pF 

C 11 

C 12 

C 35 

C 36 

5.000 pF 

200 pF + 6°/ # 

C 13 

100pF + 6v. 

C 37 

50.000 pF 

C 14 

535 pF + 2}>V« 

C 38 

1.000 pF 

C 15 

1.800 pF + 3*/. 

C 39 

8.000 pF 

C 16 

50.000 pF 

C 40 

10 jzF - 25 V 

C 17 

50.000 pF 

C 41 

C 42 

SOOOOpF 

0,1 f*F 

C 18 

205 pF + 25*/. 

C 43 

50 !'* F * 480 V 

C 19 

102,5 pF + 12,5V. 

C 44 

40 y-F - 420 V 

C 20 

32,5 pF ± 12,5v. 

C 45 

f 6 f'-F - 420 V 

C 21 

45 pF + !•/« 

C 47 

5.000 pF 

C 23 

5-r- 60 pF 

C 48 

180 pF + 3°/ 0 

C 24 

5 -h 60 pF 

C 49 

250 pF r TL 

C 25 

5H-6J pF 

C 50 

1.000 pF 


INDUTTORI 

L 3 Bobina preselett. OM (primaries 

L 4 Bobina preselett O M (sccondario) 

L 5 Bobina preselett. O.T. 

L 6 Bobina preselett. OC 

L 8 Bobina oscillatore O.M 

L 9 Bobina oscillatore O.T. 

L 10 Bobina oscillatore OC. 

L 11 1* media frequenza 

L 12 2 media frequenza 

L 13 Trasformatore d'uscita 

L 14 Trasformatore di alimentazione 

L 15 Bobina mobile 

L 16 Bobina di neutralizzazione 



Oamma 

Frequenza di 
allincamento 

Elementi da regolare 

O.M 

600 kHz 

1500 kHz 

C 14 

C 23 poi C 3 

O.T. 

3000 kHz 
7000 kHz 

C24 poi C 4 

13-rl6 III 

19 MHz 

C 25 poi C 5 

19 m 

10 MHz 

C 20 poi C 8 

25 m 

12 MHz 

C 19 poi C 7 

31 m 

9550 kHz 

C 18 poi C6 


CONDENSATORI REGOLABIL1 


(telaio viito di sopra ) 



C3, C4, Cl'., CIS, 09, C20 - Regolabili sopra il telaio. 
c:>, C6, C7, eg, C23, C24, C la - Regolabili sotto il telaio. 


MARELLI - Mod. 108 B - Valori e varie. 






